| JOZIO FOLDA 


b. zawodowy kapral podch. 


przeżywszy lat 21, zasnął w Panu dnia 6 lipca 1941 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 23 lipca b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja 


O czym zawiadamiają w ciężkim żalu pogrążeni: 


rodzice, rodzeństwo, babcia, ciotki i rodzina. 
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